 Curriculum vitae Europass Informatii personale Nume / Prenume Mereuta Sebastian-Alexandru Adresa(e) Str Stefan cel Mare , Bl B3 Sc C , Ap 37, Romania Telefon(oane) Mobil: 0753988361 Fax(uri) E-mail(uri) sebastian mereuta@yahoo com Nationalitate(-tati) roman Data nasterii 24 09 1991 Sex masculin Locul de munca vizat / Domeniul ocupational Inginer Electrician Experienta profesionala Perioada 2005-2009 Functia sau postul ocupat muncitor Activitati si responsabilitati principale Coordonare si verificarea performantei echipei Numele si adresa angajatorului Renel Moldova Tipul activitatii sau sectorul de activitate Inginerie Electrica Educatie si formare Colegiul Tehnic " Ion Creanga " Targu Neamt ; Universitatea Politehnica Bucuresti-Facultatea de Inginerie electrica Perioada 2011-2011 Calificarea / diploma obtinuta Operator pc, inginer electrician Disciplinele principale studiate / competente profesionale dobândite Matematica ,Informatica Numele si tipul institutiei de învatamânt / furnizorului de formare Universitatea Politehnica Bucuresti-Facultatea de Inginerie electrica Nivelul în clasificarea nationala sau internationala avansat Aptitudini si competente personale Punctual,determinism profesional Limba(i) materna(e) Romana Limba(i) straina(e) cunoscuta(e) Engleza,franceza Autoevaluare Întelegere Vorbire Scriere Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la conversatie Discurs oral Exprimare scrisa Limba fb fb fb fb fb Limba fb fb fb fb fb (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinta Pentru Limbi Straine Competente si abilitati sociale Cooperant ,spirit creatiiv,motivare,abilitati excelente de comunicare Competente si aptitudini organizatorice Spirit de echipa,adaptabilitataea,resposabilitate,initiativa Competente si aptitudini tehnice Competente si aptitudini de utilizare a calculatorului Microsoft Office Competente si aptitudini artistice Muzica,desen Alte competente si aptitudini Permis(e) de conducere nu Informatii suplimentare Anexe Pagina 2 - Curriculum vitae al Cata Adrian Florian 